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Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een 
balustrade in het trappenhuis, Lucasbolwerk 24 te Utrecht, HZ_WABO-16-17382 


Lucasbolwerk 24 te Utrecht 

HZ_WABO-16-17382 

Het plaatsen van een balustrade in het trappenhuis 

Besluit tot verlenging beslistermijn met 6 weken vanaf datum: 21-07-2016 

Rechtsmiddel: geen 
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